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取扱説明書 1=1= 

東芝/令/ま/令蔵庫家庭用 

お名 QR-D38N 

GR-D34N W 



•このたびは東芝冷凍冷蔵庫をお買い上げいたださまして、まことにありがとラございました。 
•この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書を 
よくお読みになり十分に理解してください。 

•お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見5れるところに必ず保管してください。 
•保証書を必ずお受け取りください。 


日本国内専用 

Use only in Japan 




































こんな 

冷蔵庫です 



も< じ 


お問い合わせの 
多い項目 , 

^n?X 

无なし''のは？ 

ル 


触媒脱臭 

冷蔵室や野菜室の臭気を脱臭します。 



冷媒と発治断熱材について 

この冷蔵庫は、オゾン層を破壊しない地球温暖化に 
影響び極めて少ないノンフ□ン冷媒（イソブタンガ 
ス）とノンフ□ン発泡断熱材（シク□ペンタン）を 
使用しています。ノンフ□ン冷媒は天然ガス（炭化 
水素）の一種で可燃性です。「冷媒回路」に密閉さ 
れており、通常のご使用でもれ出すことはありませ 
ん。万一、冷媒回路を傷つけたとさは、乂気や電気 
製品などの使用を避け、窓を開けて換気し、お買い 
上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターに 
ご連絡<ださい。（裏表紙参照） 



ミ}<びでさないのは？ 

かよ^^! 


冷凍室に 
^び付くのは？ 

化 


変わった音び 

するのは？ 

か !! ¢£1 

P の閉まりび 

悪いのは？ 

ル 


GR-D34N をお買い上げのお客様へ 

この説明書は GR - D 38 N のイラストを使用して 
説明していますび、ご使用方法は同じです。 


安全のために 


安全上のごま意 . 4〜 5 


ご使用前に 


お使いになる前に . 目〜7 

• 1 . 設置する . 6 

• 2. 固定する . 6 

•扉び下びったときは . 7 

•3 .電源を入れる . 7 

-アースについて . 7 


使いかた 


操作パネルの使いかた . 8 — 9 

•温度を上げる•下げる（温度調節） . 8 

•食品をすばやく凍らせる（一気冷凍）……9 

•氷をはやくつくる（一気製氷） . 9 

•製氷を停止する（製氷停止） . 9 

食品を入れる . 10 

•食品を入れる場所 
•食品の上手な入れかた 


冷蔵室 . 11 

自動製氷機 . 12〜13 

•氷をつくるまえに . 12 

•氷のつくりかた . 12 

野菜室 . 14 

冷凍室 . 14 


お手入れ 


お手入れ . 1己〜17 

自動製氷機のお手入れ……18〜19 


お困0のとまは 


こんなとさには . 20〜21 

•停電したとさ 

•電源プラグを抜いたとさやヒューズ • 
ブレーカーび切れたとさ 
• 自動製氷機を長時間停止させるとき 
•庫内打を交換するとさ 
• 冷蔵庫を長期間使わないとさ 


故障かな？ . 22〜25 

•冷スかたについて . 22 

•操作パネル表示について . 22 

•製氷について . 23 

•音.アラーム音について . 24 

•露付き、霜付き、水もれについて . 24 

•扉について . 25 

•その他 . 25 


r 

運搬ずるとき•転居のときは……26 


r 

仕様/付属品/別売品 . 27 


广 

保証とアフターヴービス . 28 
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0 •電源プラグやコードが痛んだり、コン 
セントの差し込みがゆるいときは使用 
m ih しない 

•電源プラグやコードは傷つけたり、 
束ねたり、巧り曲げたり、重いものを 
^_載せたり、冷蔵庫の背面で巧しつけない, 


電源プラグ•コードについて 

次のことを守 S ないと、火災•感電の原因になります。 

電源プラグやコードの修理はお買い上げの販売店にご相談 
<ださい。 


〇 

指 


を 


•電源は交流100 V で、定格1己 A 1 U 上 
のコンセントを単独で使用する 
•電源プラグはコードを下向きにして 
根元まで確実に差し込む 
•電源プラグのほこりは 
定期的に取る _ 

•電源プラグをコンセントか！5 
抜くときはコードを持たず、 

プラグを 電源プラグを持って抜く 

持って抜く 




設置について 


/ r \ •背面•側面などの冷媒回路を傷つけない 

傷ついた場合、冷媒びちれ出し、発乂•爆発 

爪田 mi — ■/"「りホ寸 


禁止 


の原因になります。 

傷ついた場合は冷蔵庫に触れず政下の事項を 
行い、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

1 . 窓を開けて室内の換気 。む、、、 

を十分にする。 

(換気扇を使用しないで 
<ださい） 

2. 乂気や電気製品の使用 
を避ける。 


離、- 


f 


放熱パイプ 
G 令媒回路) 


•水のかかるところへの設置は避ける 

火災-感電の原因になります。 


水気禁止 


〇 


指示 


•地震などによる冷蔵庫の 
転倒防止の經置をする 

転倒し、けびの原因になります。 




•冷蔵庫の周囲はすき間をあけて 
据えつける 

冷媒びちれたとさ、ミ帯留し、 

発乂-爆発の原因になります。 





〇 




•湿気の多いところや、水気のあるところ 
で使うときは、アース（接地）および 
漏電ブレーカーを取り付ける 

取り付けないと、漏電したとさに乂災•感電 
の原因になります。 


f ちしちのとをには 


〇 ♦異常や故障が発生したときは電源プラグを抜を、運転を中止する 

乂災•感電-けび-やけどの原因になります。お買い上げの販売店にご連絡ください。 

_ 《異常.故障の例》-電源コード、プラグび異常に熱い-電源コードに深いキズや変形びある 
す B の . 焦げくさいにおいびする-冷蔵庫床面にいつわ水びたまっている-ビ U ビ U と電気を感じる 

•可燃性ガス（プ□パンガス•都市ガスなど）もれびあったときは冷蔵庫に触れず、窓を開けて換気する 

電気接点の火花で引火爆発し、乂災-けび-やけどの原因になります。 
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安全上のご注意蓋を■ 必ずぉ守。くださり 

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。 r 表示の説明」は、 
誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、 r 図記号の説胤は図記号の意味を示しています。 


表示の説明 

1 

■ 図記号の説明 

A 警告 

「死 t または重傷を負ラ可能性がある 
内容」を示します。 

0 

中の絵と近くの文で、してはいけないこ 
と（禁止）を示します。 

A ミ主意 

「軽傷を負ラことや、家屋-家財など 
の損害び発生する可能性びある内容」 
をのします。 

♦ 

中の絵と近<の文で、しなければならな 
いこと（指 7 J \) を术します。 

•重傷とは、失明やけが、やけど（高温•低温)、感電、骨折、中毒などで、 
後遺症が残るちのおよび治療に入院-長期の通院を要するちのをさします。 

-軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 

• 損害とは、家屋-家財および家畜•ぺット等にかかわる拡大損害をさします。 

A 

中の絵と近< の文で、注意を促す内容を 
します。 


A 警告 



幻使グ 

内間ラ 

庫期プく 

、長源抜 

や、電5 

ををはか 

ととを卜 

のるとン 

れすいセ 

入換なン 


はな 

クし 

ラし 

j プ差 

手交し n ; 源を 

おを用を；電抜 



で 

手 

た 

れ 


を 


を 

グ 

ラ< 

プ抜 


磯 




么警告 


A 注意 


〇 •庫内なは指定の定格の 
ものを使用する 

指定の 指定!じ(夕+のちのを使うと 

定格使う 乂災の原因になります。 




分解禁止 


•分解•改造•修理をしない 

火災•感電-けび-やけどの原因 
になります。また、冷媒回路を 
傷つけると、発乂-爆発の原因 
になります。修理はお買い上げ 
の販売店にご連絡 < ださい。 





V ノ 

案をずるときには 



A •販売店や市町村に引き渡す 



mm 臟して冷媒びもれると、乂気に 

HI 

1、、 

よる発乂 • 臟の願になります。 



3 b • リサイクル処 i 理時など保管する 

LJ ^ 

つ 

ときは扉パツ夺ンをはずす 


ぶ 

幼児び閉じ込められ、事故の原因に 



^ なります。 


y 


ご使用について 


0 


禁止 


•引乂しやすいものは入れない 

エー テル.ベンジン.アル コー ル.薬品 • LP 
ガスなどは爆発し、事故の原因になります。 

• 医薬品や学術試料は入れない 

家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいちのは 
保存でさません。 

•可燃性スプレーを近くで使わない 

引乂して、乂災の原因になります。 

•異臭がしたり、変色した食品は食べない 

食中毒や病気の原因になります。 

•冷蔵庫の上に物を置かない 

落下して、けびの原因になります。 

また、水を入れた容器はこぼれた 
水で電気絶縁び低下し、乂災 • 

感電の原因になります。 

•扉にぶ！5下がったり、 

柔ったりしない 

倒れたり、扉びはずれたり、 

手をはさんだりして、 

けびの原因になります。 

•庫内で電気製品を使わない 

冷媒びちれたとさ、発乂-爆発の原因に 
なります。 

•背面下部のカバーは絶巧に 
開けない 

やけど-けび-感電の原因に 
なります。 



•自動製氷機の製氷部分(貯氷 
I 夕 y コーナーの上部)には触れない 

接触禁止 


製氷皿び回転したとさ、けびの 
原因になります。 




•本体や庫内に水をかけない 

電気絶縁び低下し、乂災•感電の原因に 
なります。 


水めれ禁止 


ご使用について 


0 

禁止 



•食品は棚より前に出さない 

ビン類などび落下し、けびの 
原因になります。 

•冷凍室にビン類を入れない 

凍って割れ、けびの原因になります。 

•ダブルボトルポケットには底まで入5ない 
ボトル類を入れない 

扉開閉時に落下し、けびの原因に 
なります。 



•冷凍室の食品や容器 
I 胃（金属製)にはめれた手で 

めれ手禁止 触れない 

凍傷の原因になります。 



0^5 


冷蔵庫底面に手や足を 
入れない 

接角ち禁止 鉄板などでけびの原因に 

なります。 




扉の開閉について 


0 

禁止 


•扉を強く開閉しない 

食品び落下し、けびの原因になります。 

•冷凍室の扉に足を 
近づけない 

扉のすさ間に指をはさみ、 

けびの原因になります。 


.なリホ9。 


〇 •引き出し扉を閉めるときは八ンドル上面 
を持たず、八ンドルを巧して閉める 

J 旨/示 けびの原因になります。 

•扉を開閉するときや、他の人が冷蔵庫に 
触れているときは、 

扉で指をはさまないか 
確認する 

けびの原因になります。 





^運搬 • 移動について 



0 


禁止 


•傷つきやすい巧の上では 
冷蔵庫下部の夺ャスター 
(車輪）を使わない 

床に傷をつける原因になります。 
移動するとさは保護用の板など 
を敷いてください。 


〇 •運搬するとをは前面下部の調整脚と 
背面上部の運搬用取っ手を持つ 

指示 手びすべり、けびの原因になります。 

•巧が丈夫で水平なところに据えつける 

転倒して、けびの原因になります。 



of ••定格品 


安全上のご注意 
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1 


調整脚を回す 

♦上図のよラに左ちの調整脚を矢印ち向に回して 
床につけ、ガタつさのないようにしてください。 

調整脚を回しても扉下びりやガタつさび直らないとさ 
は、プレート调 j 売品^^ ») をお使いください。 


2前面グリルを所定の位置に取り付ける 



>前面グリルの中に固定してある配線図は 
取りはずさないでください。 




>冷蔵庫び前に傾かない 
よう、水平に固定して 
ください。半ドアの原 
因になります。 


X 


地震で倒れないために 



場所の選びかた 

•熱気-直射日光の当た5ないところ 

冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。 

•湿気が少なく、風通しの良いところ 

結露やさびの発生をおさえます。 


•丈夫で水平なところ 

振動（騒音）や扉下びりの原因 
になります。また、床びじゆう 
たん•畳-フ□ーリング-塩化 
ビニール 製などの場合、冷蔵庫 
底面の熱によつて変色すること 
びあるので、丈夫な板を敷いて 
ください。 

•周囲に放熱スペースをあける 

冷却力の低下をおさえ、電気代 
のムダを防ぎます。 

また、振動音や壁材などの変色 
を防ざます。 


90： 





切 


お手入れずる 

庫内をふく 


1 


>操作性をよくするため、 
ケースやレールには食品衛 
生法に適合した潤滑剤び塗 
られています。たれ落ちる 
などしてケースやレールじ ( 
外に付着している場合は、 

店、さ取ってください。 



給水タンクや給水経路をお手入れずる 


お使いになる前に 



固定する 


設置ずる 


5 < 
買談 
お相 
はご 


i 


ル店 
ベ売 
止販 
防のい 
倒げさ 
転上だ 


6 




電源を入れる 


扉び下がったときは 


5 ^ 


調整脚で調節でさます。 

♦ 床の状態や食品の重みによって、 
数曰後に扉び下びることびあり 
ます。そのとさは再度調節して 
ください。 





扉下がりを調整する 



9前面グリルを取り付ける 



電源プラグをコンセントに差し込む 

妓流 100 V、 定格1己 A 上のコンセントを単独で使用する) 


X アース について ) - 

万一の感電事故防止のために、 

アース(接地)することをおすすめします。 

アース線（付属していません）を使い、背面下部のアー 
ス線取付用ねじとアース端テに接続する 



■ アース端子がない場合 

お買い上げの販売店に依頼し、 D 種接地工事（有料）を 
してください。 

接続してはいけないところ 

•水道管やガス管（爆発や引乂の危険びあります） 

-電話線や避雷針のアース（落雷のとさ危険です） 

水気や湿気のをいところに 
据えつける場合 


必ず、アース（接地）を取り付けてください。 

特に水気や湿気のをいところに据えつける場台、アース 
(接地）の他に、漏電ブレーカーの設置が義務付け5れて 
いまず。 

取り付け(有料)は、お買い上げの販売店にご相談ください。 

_ J 




















































































































操作パネルの使いかた 


温度を上げる • 下げる（温度調節）普段は通常 （ 強と弱の中央 } でお使いくださし、。 





〔操作ノ くネルは冷蔵室内にあります。) 

-冷蔵室溫度調節ダイヤル 


強 

「通割より2〜3ご低くなります。 

通常（強と弱の中央） 

約3〜6で 

弱 

「通常」より2〜3で高くなります。 


冷凍室温度調節ダイヤル 


強 

「通割より2〜3で低くなります。 

通常（強と弱の中央） 

約-18〜-20で 

弱 

「通割より2〜3で高くなります。 


■温度調節位置と庫内温度について 

♦表の温度は、周囲温度30で、食品を入れずに扉を閉め温度び安定 
したとさに測定した値です。 

♦チルドルームと野菜室の庫内温度は、冷蔵室の温度調節位置を変え 
ると、ともに変化します。 

♦普段は「強」と「弱」の中央でお使いください。 

なお、強く冷やしたいときは「強」側に、冷えすざるときは「弱」側に 
設定してください。 


■庫内温度のはかりかた 


冷蔵庫は、」に（曰本工業規格）に基づいて厳重な品質管理の下で生産 
していますび、庫内の温度は冷蔵庫の据えつけ状態や外気温、使用条件 
などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後び水分であるため、 
比熱び大さく、その温度は空気のように大さく変化はしません。したび 
つて、一般の空気温度をはかる温度計は変化の少ない食品温度の測定び 
でさません。 

そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用 
温度計を発売しています。ご購入の際はお買い上げの販売店にご相談く 
ださい。 

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵室内の食品相当温度をはかる場合 
は、冷蔵室中段の棚の中央に約1日日 mL の水を入れた容器を置さ、感温 
部を水中に3時間程度浸しておさますと、食品に近い温度び得られます。 



イラストは GR - D 38 N です。 
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食品をすばやくず 5 せる（一気冷;束） 食品をすばゃく凍 5 せるので、おし、しさを逃がしません。 



♦ 食品を冷凍室スライドケースの食品収納コーナーに置いて行います。 


-気冷凍 〇を押す > 約150分後、自動終了（一気冷凍のランプ消'月) 


►一気冷凍のランプび 
点なします。 



一気冷凍を途中で停止するとき 

ランプが消灯するまで- 気ち凍 〔 I を押す 

►「ピチチッ」と鳴り、一気冷凍のランプび消なします。 


氷をはやくつくる（一気製氷) 


一気製氷 
製氷停止 


— 5;少巧し一 



を押す 


>約8時間後、自動終了（一気製氷のランプ消な) 


►一気製氷のランプび 
点なします。 


纖 


一気製氷を途中で停止するとを 

ランプが消なするまで製7委|^ |^を押す 


►「ピチチッ」と鳴り、一気製氷のランプび消灯します。 


お巧]らサ•製氷停止を設定しているとさに一気製氷は設定でさません。 

♦給水タンクに水びないとさや、氷び満杯になっているとさに一気製氷を設定し、一気製氷 
のランプび点灯してわ一気製氷は行いません。 


製氷を停止する（製氷停止) 


冷凍室扉を閉めて 瓢ィ I ょ ^を己秒 （ r ピピピッ」と鳴るまで）押す 

► 製氷停止のランプび点打し、製氷を停止します。 

製氷停止の解除は、同じ操作をしてください。 

► 製氷停止のランプび消打します。 

♦長期間製氷を停止する場合、「自動製氷機を長期間停止させるとき」の操作をしてください。 

おな]らせ •製氷停止を設定すると、製氷皿に残って U る氷や水は、製氷終て後に貯氷3—ナーへ落ち、 
製氷を停止します。 




























































































































調味料-ビン詰め素材 • 
チューブ入りの調昧料 • 
牛乳-ビール-ジュース 
など。 A 




蔵室（ドアポケット)^ 


食品を入れる 


>温度表示は周囲温度30で、食品を入れずに扉を閉め温度び安定したときに測定した値です。 



•アイスクリームや冷えていない食品は、電源を入れて 
3〜4時間後、冷蔵庫が冷えてか5入れる 


^凍室 

ムなど。 


イラストは GR - D 38 N です。 

V 冷えてか 5 ノ 

最初はプラスチックのにおいびしますび、冷えるとしだいに消えます。 



銭 


•••巧 



参さます 

熱い食品を入れると、 

庫内の温度び上びります。 


•すさ間をあける 

詰めすざると、冷気の 
循環び悪くなります。 




>包む 

乾燥やにおい移りを 
防ぎます。 




•水分の多い食品は棚の手前に 

奥に置くと、凍ることび 
あります。 「 


〇 


為蔵室（庫喊^ 


調理済み食品 
冷蔵ル物- 
調味料など。 



貯氷コーナー 
(自動製氷機)^^^ 


自動的に 
氷びでさます。 



野菜室 




野菜-果物- 
ボトル類など。 



ルド ルーム 




肉類.魚貝類.乳製品（ヨ 
ーグルト、チーズなど）- 
加工食品（八ム、ソーセー 
ジ、かまぼこ、ちくわなど) • 
発酵び進みやすい食品 
(納豆など）など。 


構 


食品の上手な入れかた 


食品を入れる場戸斤 


M\LK 
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冷蔵室 


イラストは GR - D 38 N です。 


庫内な 
自在棚 

♦ GR - D 34 N にはありません。 

自在棚 

冷気吹出 □ 



チルドルーム天井ホ反 
チルドケース 


お名表示位置 

ドア内側の品質表示ラベル 
に表示しています。 


小物ポケット 

GR - D 34 N には态〇ません。 

小物ポケット 

(卵スタンド付） 


卵スタンドび1個付いてい 
ます。この卵スタンドを裏 
返すとル物び入ります。 

卵 S サイズは、パックごと 
ル物入れの状態で入れるこ 
とをおすすめします。 



L ミニ ポケット 

ち全上の注意ラベル 
ダブルボトルポケッ I 


ij 普通の棚として。手前を持ち上げて押し込 


>食品のサイズ f し合わせて 
棚を3段階に動かせます。 


1 L 1_ 




むと、曰00 mL のペット 
ボトルなどび入ります。 


3) さ5に奥に立てると 
' すいかなどが入ります。 


■ II II’ 

，/角 

巧 

け. 





♦ル物ポケットには細長いビン類など特に不安定な物は入れないでください。 

扉の開閉で落下することびあります。 


巧が!らサ ♦冷蔵室扉を約]0分じ(上開けていると、庫内の■は自動的に消えます。 

♦冷気吹出□の前に水分の多い食品を置くと、凍ることびあります。 


自在棚の取り付け位置の変えかた 


自在棚を取り出す 


手前に引さ出して、 
斜め下に取り出す 



2 


自在棚を取り付ける 

r 自在棚を取り出す」の逆の要領で、 
自在棚を取り付ける。 

♦ 確実に奥まで押し込んでください。 


食品を入れる/冷蔵室 


♦ 自在棚の取り付け位置を変えるときは、食品を他の棚に移してください。 
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自動製氷機 


給水タング1と製氷 or は巧;菌処理をしています。 

1 台水タンク^- 

給水□カバー 

タンクフタ 
給水パイプ 
給水ポンプ 

浄水フイ J レター- 

♦ 破れやすいため、棒などでつついたりしないでください。 

♦ちくなったら交換してください。に〜4年び目安】 

お買い上げの販売店でお求めください。 



(タンクフタの固定用） 
タンク(容量：約 0.9 L ) 



かをつくるまえに 


►使用ずる水は水道水をおずずめしまず。 


►5 ネラルウ ォーター や浄水器の水など塩素分を 
取り除いた水は、雑菌や水あか、 

めめりなどび発生しやすいため、 

こまめなお手入れび必要です。 

> 5ネラルウオーターの場合、 


硬度 lOOmg / Ll ； (下のわのを 
お使いください。 



♦水あか、カビなどの発生を防ぐため、,給水タンクは使用 
前に必ず水洗いしてください。 

♦ お使いはじめの最初の氷(約30個)は捨ててください。 

においやほこりび付いていることびあります。 


♦熱湯 (6 crciu 上)やジュースなど、 

水 m 外のらのは入れないでください。 
(故障の原因） Q 




氷のつくりかた 


給水ロカノ（一を矢印方向に開 
け、 r 水位線」まで水を入れ、 
給水□カバーを閉める 

「水位線」より上に水を入れてセツ 
卜すると、庫内に水びこぼれます。 


給水タンクの本体を持ち、 
静かに運ぶ 


給水タンクを傾けたり、ゆす 
ると、タンクフタ周囲から水 
びちれます。 


3 給水タンクの手かけを手 
前にして、「タンク位置」 
まで押し込む 

押し込まないと、氷びでさ 
ません。 





手かけを手前 
にする 

タンク位置 


給水タンク取り付け方向 


♦給水タンクを取り出すときには、必ず手かけに指をかけて引き出してく 
巧画*^ださい。レバ-を持って引き出すと、タンクフタび開き水びこぼれます。 




手かけ 


•-気製氷-製氷停止は 


.念 


貯かコーナーにか於外のものを入れるとかびでをません 


検知レバーに当たって製氷が停止したり、回転した 
製氷皿が当たって破損し、氷がでさない原因になります。 



1/ 製氷皿 IlCEjl 



M —アイスシャベル^ 


製氷について 


♦製氷時間（周囲温度20で、扉の開閉なし） 通常製氷 

約2時間に]回 

一気製氷 

約]時間に]回 


1回ででさる氷の数は]0個です。 

なお、冷蔵庫の運転状態により製氷時間び長くなることびあります。 



動 

製 

ぶ 

機 


♦貯氷量 


氷をたい 5 にな 5 して製氷を継続したとき 

約15日個 

氷が部分的にたまったとき-冷凍室扉を開閉しないとき 

約己〇〜] 00個 


♦次のようなときには、製氷時間が長くなりまず。 

-お使いはじめなど、冷凍室が十分冷えていないとき。 

最初の氷びでさるまで 約已〜目時間 かかります。 

(特に夏場など周囲温度び高いときには]曰じ(上かかることびあります) 

-扉の開閉数がをいときや、一度にを量の食品を入れたとき。 

-を場など周囲温度のおいときや、夏の暑いとき。 

•冷蔵庫周囲の放熱スペースがせまいとき。 

♦製氷は、検知レバーが氷に当たるまで続けまず。 


お使いは 
氷びでを 

已〜6時 

じめのとをは 
るまで 

間かかります。 


C 

^—-— 

a 



部分的にたまった氷に 
検知レバーび当たると、 
製氷量び少ない状態で 
製氷び停止することび 
あります。 



製氷量を正し< 
検知するために、 
氷をたいらにな 
らしてください。 



♦周囲温度が低いときなど、給水タンクの水が凍ったときは、製氷を中止しまず。 

この場合は氷を取り除いて水を入れなおし、冷蔵室の温度調節を「弱」にしてください。 


給水タンクの抗菌作用 
製氷皿の抗菌作用 


•試験依頼先：財団法人日本食品分析センター 
•抗菌ちま：抗菌材•抗菌対象：給水タンク 
•試験依頼先：財団法人日本食品分析センター 
•抗菌ち法：抗菌材•抗菌対象：製氷皿 


•試験ち法：フイルム密着法 （JIS Z 2801) 
•試験結果： 99%政上の抗菌効果を確認 
•試験ち法：フイルム密着法 （JIS Z 2801) 
•試験結果： 99% iy 上の抗菌効果を確認 
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野菜室 


野菜室スライドケース 
野菜容器- 


■容器の耐荷重 

野菜室スライドケース 

己. Ok 呂 

野菜容器 

]6.那呂 



ボトル コーナー 

♦ 2L ぺットボトルび最大2本 
まで入ります。 


お知らけ •野菜から出た水分や水などび容器に露として付いたり、水びたまることびあります。 
露び付いたり水びたまったとさは乾いた巧で而さ取ってください。 


収納上限より上に食品を入れると、 

扉が閉まりません。（すさ間がでさます） 

♦ 容器やケースに入れる食品は、ち図の収納上限位置 
より上に出ないようにしてください。 


扉び確実に閉まらないため、冷えび悪くなったり、 
露付さや破損の原因になります。 



すき間びできているが態 


冷凍室 



ストック容器 


収納上限より上に食品を 
入れると、扉が閉まりません。 
(すさ間がでさます） 


♦ 容器やケースに入れる食品は、ち図の収納上限位置 
より上に出ないようにしてください。 


扉び確実に閉まらないため、冷えび悪 < なったり、 
霜付さや破損の原因になります。 
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お手入れ 


♦ 自動製氷機のお手入れは 


つづく… 


義グを 


お手入れのときは電源プラグを 
コンセントか5巧く 

乂災-感電の原因になります。 


分解禁止 


A 警告 


0 

を媒回路を 
傷つけない 


背面-側面などの冷媒回路を傷つけない 

傷ついた場合、を媒びちれ出し、発乂•爆発の原因になります。 

傷ついた場合は冷蔵庫に触れず政下の事項を行い、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

1 . 窓を開けて室内の換気を十分にする。（換気扇を使用しないでください） 

2. 乂気や電気製品の使用を避ける。 



>ふだんは、巧れた5すぐに 
ふを取ってください。 

お手入れの手順 

1 電源プラグを抜く 


やわ5かい巧にめるま湯を含ませてふく 

♦台所用中性洗剤をご使用になるとさは必ずうすめて 
ご使用ください。洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶさし、 
さらにからぶさしてください。 







♦次のものは使わないでください。 

•台所用洗剤の「家庭用品品質表示法に基づ<表示」の「液 
性」欄にアルカリ性または弱アルカリ性と記載されてい 
る洗剤。（プラスチック部品び割れます） 

•みび さ 粉、粉 せっけん、アルコール 
(エタノール-メタノール など)、 

ベンジン、シンナー、酸、アルカリ、 

ワックス、石油、熱湯、たねしなど 
(塗装面やプラスチックなどを傷めます） 

♦化学ぞうさんをご使用の際は、その注意書に従って 
ください。 

♦食用油が付いたときは、すぐにふき取ってください。 

お手入れ後の点検 


感電ゃ乂災などの発生を防ぐため、 

次の点検をしてください。 

♦ 電源コードに傷びありませんか？ 

♦電源プラグび異常に熱くなっていませんか？ 
♦電源プラグをコンセントにしっかり差し込み 
ましたか？ 

♦電源プラグにほこりび付いている場合は、 
乾いた巧で而さ取ってください。 

♦わしご不審な点びありましたら、すぐにお買 
い上げの販売店または東芝生活家電ご相談セ 
ンターにご連絡ください。 



か5ぶをずるところ 




巧れると傷みやすく、冷気われの原因に 
なります。 


す 

ま 

〇 

な 

こ 

。圆 〇 
す原い 
まのさ 
り発だ 
な爆< 
に.絡 
因乂連 
原発ご 
のとに 
どる店 

けけち儿 

やつ販 

•傷の 

びをげ 

け路上 

•回い 

電媒買 

感をぉ 

• ま 

た災 理 

分乂ま修 


、 

し 

を 


造 

改 






















































































































































































































































お手入れつづき 


水洗いずるところ（年2回程度) 
チ J レド J レーム天井ホ反- 


取りはずしかた 

1チルドケースを取り出す 

2 チルドルーム天井板の奥を持ち上げてツメ 
をはずし、手前を持ち上げて引さ出す 



取り付けかた 

1 チルドケースを取り出してから、本体左ちに 
ある レールに 通す 



2 奥と手前を持ち上げながら止まるまで押し込 
み、後部をツメの後ろに入れる 



〇チルドケースを取り付ける 


チルドケース 


广3アクション棚 


取りはずしかた 

手前を押し込み、 

斜め上に取り出す 

-取り付けは逆の手順で。 



^自在棚… 



イラストは GR-D38N です。 


取りはずしかた 

止まるまで引さ出し、手前を 
持ち上げてさらに引き出す 



取り付けかた 

1 巧し込み、持ち上げながらちに動かして 
底面ち側の突起を本体側のレールの 
切り欠さ部から入れる（底面左側の突起 
もレールに入ります。） 


2 止まるまで奥に押し込む 
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小物ポケット-ミニポケット-ダブルボトルポケット 


ポケツトの左ちを交互に軽く下から突さ上げてはずす。 

(取り付けは固くしてあります。） 

♦ダブルボトルポケットの場合は、ミニポケットを先にはずしてください。 



r - 野菜室スライドケース-野菜容器 


取りはずしかた 


取り付けかた 


1 扉を止まるまで 
引さ出し、 

野菜室スライド 
ケースを取り出す 


2 扉を持ち上げて 
引さ出し、 

野菜容器を取り 
出す 



1 


扉を止まるまで引さ出し、 

さ5に持ち上げて引き出し、 
野菜容器の突起をレールの 
穴に差し込む 



2 野菜室スライドケースを斜 
め上か5奥が持ち上がるよ 
ラに押し込み、野菜容器手 
前側の段に乗り上げないよ 
ラに取り付ける 



广冷凍室スライドケース•ストツク容器 


取りはずしかた 

1 扉を止まるまで引き出し、 0ストック容器を 

さ5に持ち上げて引き出してム取り出す 


床に置き、冷凍室スライドケ 
ースを 取り出す 




取り付けかた 

1 扉を止まるまで引き出し、 n 冷凍室スライドケ 

さ5に持ち上げて引き出して么ースをストック容 
床に置き、ストック容器の 器の上に置く 

突起をレールの穴に差し込む 




ほこりを取るところ 
冷蔵庫背面•巧 


冷蔵庫を引き出し、背面•壁•床のミちれを而<。 

















































































































































































































自動製氷機のお手入れ 

やわ!5かいスポンジを使い、必ず水洗いしてください。（水あか、カビなどの発生防止） 

♦洗剤•漂白剤•みがき粉•たねし-シンナ ー• ベンジンなどは、においや故障の原因になります。 

♦各部品の耐熱温度は目〇でのため、熱湯は使わないでください。 



ミき水フィルター 


取りはずしかた 


陸1回> 


フィルターケースを矢 
EP 方向に押しながら引 
を抜さ、ミき水フィルター 
をはずす 

取り付けかたは取りは 
ずしかたの逆の順序で。 


フイルターケース 



給水パイプ-給水ポンプ 


取りはずしかた 



組み立てかた 


1 給水パイプを矢 EP 方向に回して 
タンクフタからはずす 


給水管は取りはずさないでください。 
(故障の原因） 


1 給水ポンプの部品をセツトする 

インペラは磁石でできています。 
モーターと磁石び接続され回転し 
ていますので、異物などび付着し 
ていないか確認してください。 




2 ポンプケースフタを 
矢 EP 方向に回して 
取り付ける 




給水パイプか5給水ポンプを弓怯抜く 



3 ポンプケースフタを矢 EP 方向に回し 
てはずす 



3 給水ポンプの突起が 
給水パイプの角穴に 
入るまで押し込む 


給水給水ポンプ_ 



A 給水パイプをタンクフタのパイプに止まるまで差し込み、 
1図の矢 EP 方向に止まるまで回す 



止まるまで回さないと、給水しないことびあります。 
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分解禁止 


分解•改造•修理をしない 

乂災•感電-けび-やけどの原因に 
なります。 


A 警告 


接触禁止 


自動製氷機の製氷部分（貯氷コーナーの上部） 
には手を触れない 

製氷皿び回転したとさ、けびをする原因になります。 


タンク-タンクフタ 


取りはずしかた 

レバーを引さ上げて、 
タンクフタをはずす 


陸1回 y 



取り付けかた 

タンクフタのレバーに力所)を、カチッと音がするまで確実に固定する 

確実に取り付けないと、給水されず、氷びでさなくなったり、給水ポンプの音び 
大さくなる原因になります。 





>タンクフタを取り付けたとき、,給水ポンプがタンク後面と 
平行になつていることを確認してください。 

確実に取り付けないと、給水されず、氷びできなくなったり、 
給水ポンプの音び大さくなる原因になります。 


f 議卻迅 年1〜2回） 


水受けケース 



取0はずしわ^た 水受けケース 

給水タンクを取り出し、 

水受けケースの取っ手を 
持つて引さ抜く 取っ手 


>水受けケースの取り付 
け場所（本体側）はや 
わらかい巧に水を含ま 
せて而<。 

>給水ホースの内部は市 
販のブラシなどで水洗 
いする。 



イラストは GR-D38N です。 

組み立てかた 

給水ホースを本体側の 
穴に入れ、止まるまで 
押し込む 





>水受けケースの取り付け場所（本体側）に水などを流して清掃しないでください。 

製氷機の故障の原因になります。 

>，給水ホースは、水受けケースか5取りはずさないでください。 水もれの原因になります。 


^自動製氷機のお手入れ 
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こんなとさには 


停電したとを 


♦扉の開閉を少なくして、新たな食品の貯蔵はさけてくださし、。 
(庫内の温度が高 < なりまず） 


電源プラグを巧いたとをやヒューズ-ブレーカーび切れたとを 


♦ずぐに入れまずと圧縮機にむりがかかり、故障の原因になりまず。 

5分 m 上待つてか5入れてください。 

なお、庫内温度や圧縮機の始動状態によっては、圧縮機保護タイマーび働き、電源プラグを入れてから6分間 
程度運転しないことびあります。 


自動製氷機を長期間停止させるとを 


1 


給水タンクを取り出し、 
残った水を捨てる 



2冷凍室扉を開ける 




511 □ を10秒（「ピピピッ」と鳴る 
まで）押し、冷凍室扉を閉める 


►アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、冷凍室扉 
を閉めると、製氷停止のランプが点滅に変わ 


ります。 


アラームが 鳴る と、 
製氷皿が回乾して、 
水-氷を貯氷 コーナ 
一に落としまずので、 
必ず冷凍室扉を 
閉めて < ださい。 



A 製氷停止のランプの点滅が消えてか!5冷凍室扉 
1を開け、貯氷 コーナーの 水-氷を捨てる 


矢印ち向に冷凍室スライドケースを取り出します。 


取り出ずとさは、冷凍 
室スライドケースの奥 
か5水びこぼれなし、様、 
注意して < ださい。 



5 冷凍室スライドケース-アイスシャベル•給 
水タンクを水洗いし、水分をふき取ってか!5 
元にもどす 

6 製氷停止を設定する 

(「製氷を停止する（製氷停止)」 kBBm ) 


製氷を開始するときは、製氷停止を解除して 
<ださい。 

(「製氷を停止する（製氷停止)」 
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庫内なを交換するとを 


A 警告 


襄グ を 


庫内巧を交換するときは、電源プラグを抜く 

抜かずに行うと、感電の原因になります。 


庫内なについて 

♦庫内打の電球はソケットと一体になっ^ 
電球を回さないでください。 

• お買い上げの販売店でお求め<ださい。 


1電源プラグを抜く 

2 自在棚を取り出す 

3 庫内なカバーを上へ 
スライドさせ、手前に 
引< 

庫内打カバーびはずれ 
ます。 


4 


シールを はび す 

庫内打交換後は、お買い 
上げいただいた庫内好に 
付属のシールを張りつけ 
てください。 




6 


コネクターを持ち、 
庫内なを引っ張って 
巧< 



庫内巧を取り付けは逆の順居で行います。 

庫内打カバーを 
取り付けるとさ 
は4か所のツメ 
を本体側の穴に 
入れてください。 



冷蔵庫を長期間使わないとき 


1自動製氷機の水•氷を捨てる 

■ (「自動製氷機を長期間停止させるとさ」 


9 電源プラグを巧いてか！5庫内を掃除し、 
^ 2〜3日間、扉を開けて乾燥させる 


I こんなとをには 
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故障かな? 


冷えかたについて 


冷えない-冷えが悪い…まずは順番にお調べくださし、。 


お調べ<ださい 



こんなとさ 

お調べ<ださい 

こんな理由でず-こうしてください 

冷蔵室の食品が 
凍結する 

冷蔵室の温度調節び「強」になつ 
ていませんか？ 

冷蔵室の温度調節を「通常」にしてください。 

冷蔵庫の周囲温度び己で!;(下では 
ありませんか？ 

冷蔵室の温度調節を「弱」にすると、凍りにくくなります。 

冷蔵室の奥やチルドルームに水分 
び多い食品を入れていませんか？ 

奥は;令気吹出□におく、またチルドルームは低温のため、凍 
りやす <なります。 


操作パネル表示について 


こんなとさ 

お調べ<ださい 

こんな理由です-こうしてください 

ランプが点滅ずる 

「一気を凍」と「一気製氷」のランプび点滅し 
ていませんか？ 

冷蔵庫に異常び生じています。 

お買い上げの販売店にご連絡<ださい。 
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つづく… 


製氷について 


氷ができない…まずは順番にお調べください。 


お調べ<ださい 


電源は？ 



本曰電源を入れましたか？ 


運転開始直後など、十分;令えていないとさは、氷びでさるまで 
約己〜6時間かか0ます 。I 


操作パネルは？ P 

■お嫌占 



製氷停止のランプび点打 
していませんか？ 


;令凍室扉を閉めて 

—気製氷 


を己秒（「ピピピッ」と鳴るまで）押す 



I 一気ち凍 


口 


I 一気製水 


□ 


製氷停止のランプび消灯します。 


給水タンク- 
水受けケースは？ 



貯氷 コーナー は？ 


給水タンクに水が入っていま 
すか？ 


水を給水タンクの水位線まで入れてください。 


水黄けケースの 
取り付けを 
忘れて 
いませんか？ 



水受けケースを取り付けて < ださい。 




タンクレバーと給水ポンプは 
確実に取り付けて 
あ0ますか？ 



ノト1レバーで固定してください。 

給水ポンプ’ 

後面と平行に 




給水パイプとインペラは 
確実に取り付けて 
あ0ますか？ 


給水パイプと給水ポンプ 

S だ駕 i タィプ給水ポン之 


m 


穴に入るまで押し 
込む 



インペラ 


インペラ 



突起^ 


貯氷 コーナーに 氷1；(外の 
ちのび入っていませんか？ 


貯氷コーナーに氷 m 外のちのを 
入れないでください。 一 

検知レバーに当たって製氷び停 
止したり、回転した製氷皿び当 
たって破損し、氷びでさない原 
因になります。 


アイスシャベル使用後は、 

所定の位置にちどしてください。 



こんなとを 

お調べ<ださい 

こんな理由です-こうしてください 

氷がくっついたり、丸くな 
ったり、小さくなっている 

長期間貯氷したままにしていませんか？ 

昇華により氷びくっついたり、丸くなったり、 

ルさくなったりすることびあります。 

白色氷になったり、 
沈でん物ができる 

一気製氷や一気;令凍び設定されていませんか？ 

氷びはやくでさるため、水分中の空気び氷の中 
に閉じ込められ、気泡になって白く見えます。 

ミネラル成分の多い水（ミネラルウオーター 
など）を使っていませんか？ 

ミネラル成分び凍り、白い沈でん物びでさます 
び、書はありません。 































































































































































































•床はしっかりしていますか？ 

•周囲の壁に触れていませんか？ 

•冷蔵庫がガタついていませんか？ 

•給水タンクの給水ポンプ-給水パイプは正しく取り付けていますか？ 


故障かな？ •• •つづき 


アラーム音について 


変わった音がずる…でも大丈夫。異常ではありません。 


庫内から 

「ピシッ」「ミシッ」 

品度変化により、部品びさしむ音 

广 • 

給水タンクの辺りから 

「ブルル…」 給水モータの音 

貯氷 コーナーの 辺りから 
「ウイーン」 製氷皿をひねる音 
「二 r トニ!'卜」氷の落下音 


次の音の場台はお調べ<ださい。 



背面辺りから 

r 水が流れるような音」 
「ボコボコ」 

冷媒び流れる音_ * 

野菜室を開けたとさ 

「ブーン」 

冷却ファンび回転している音 

冷蔵庫の下のほうから 

「ブーン」 

圧縮機び動作する音 


アラーム音 
がずる 


扉の開放時間 

アラーム音 

1 分後、 2 分後 

アラームび 7 回鳴ります。 

3 分後降 

連続で鳴り続けます。 


•半ドアではありませんか？ 

♦冷蔵室-冷凍室のいずれかの 
扉の開放時間が1分]; Lb にな 
ると、ち表のように アラーム 
が鳴ります。 

♦扉を閉めるとアラームは止まります。 

♦すべての扉を閉めてもアラームが鳴り止まないとさは、お買い上げの販売店にご連 
絡ください。（アラーム音は、電源を抜いて再び差し込むと、3分後に止まります。） 

おミ日らせ •扉の開さかたび少ないとさは鳴0ません。 

(食品の詰めすざや食品の袋などびはさまったときなど） 


露付を、霜付を、水もれについて 


こんなとさ 


お調べ<ださい 


こんな理由でず•こうしてください 


冷凍室に霜が付く 

か 



食品を入れすざて、 
扉パッキンにすさ間び 
でさていませんか？ 

食品を入れすざると、 
扉び完全に閉まらな 
いため、扉パッキン 
にすさ間びでさ、 

霜び付さます。 



ら00が 


食品び収納上限から 
はみ出さないよラに 
入れて < ださい。 



冷蔵庫の外側に露が付く 


湿度び高<ないですか？ 

半ドアではありませんか？ 


露び付いたとさは乾いた布でふさとって 
ください。 


幫 i 目の 


扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放して 
いませんか？ 

半ドアになっていませんか？ 


ビン類や生類 • 食品に露び付くことびあります。 
露び付いたとさは乾いた布でふさとって 
ください。 


水が庫内 
あふれる 


床に 


給水タンクの水位線より上に水を入れません 
でしたか？ 


給水タンクの水位線より上に水を入れないで 
ください。 


水受けケースび取り付けられていますか？ 


水受けケースを正しく取り付けてください。 


•と 

タトる 

ガゴず 

タトが 

ガゴ音 
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はさまっている食品を取り除いてください。 
食品び棚からはみ出さないようにしてください。 


扉について 


こんなとさ 


お調べ<ださい 


こんな理由です-こうしてください 


冷蔵室の扉が下がる 



扉が閉ま5ない 


冷凍室や野菜室で、容器の食品び 
上のケースに当たっていたり、 
食品などび;令凍室の奥に落ちて 
ませんか？ 




食品びケースに当たらないようにしてください。 
奥に落ちている食品を取り除いてください。 


調整脚を回し、冷蔵庫び水平になるよラにして 
ください。 

でさない場合はお買い上げの販売店にご相談く 
ださい。 


次の場合は異常ではありません 


こんなとさ 

こんな理由でず 

扉を閉めた直後に開けようと 
すると重い 

庫内に入った空気び急に;令やされて、圧力び一時的に庫外より低 < なるためです。 

扉を閉めると他の扉が一瞬開く 

扉を閉めたとさの風圧を逃びすためです。 


その他 


こんなとさ 

お調べ<ださい 

こんな理由です•こうしてください 

庫内のにおいが 
気になる 

においの強い食品（らつきよう、たくあん、 

ぎよラざなど)をむさ出しで入れていませんか？ 

においの強い食品はラップをしてください。 


次の場合は異常ではありません 


こんなとさ 

こんな理由でず 

冷蔵庫外側や 
扉パッ丰ンが熱<なる 

露び付<のを防ぐため、冷蔵庫の側面や背面などに放熱パイプびあります。お使いはじめや周囲 
温度び高いときなどには特に熱く感じられますび、食品には影響ありません。 

庫内がベタべ夕して 
いる 

操作性をよくするため、ケースやレールには食品衛生法に適合した潤滑剤び塗られています。 

たれ落ちるなどしてケースやレールじ(外に付着している場合はふさ取ってください。 


ホームぺージ「家電商品 Q & A 」 もご覧ください。 


http :// WWW . livmgdoorsjp / qa / 
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て 

0 

まら骂つ¬ 

はかさか 

びびにせ 

袋品扉ま 

の食、い 

品、して 

食りだい 

にたみ開 

扉5はび 


故障かな？ 

















































































































運搬するとき-転居のときは 

么警告 


0 背面-側面などの冷媒回路を傷つけない 

傷ついた場合、冷媒びちれ出し、発乂•爆発の原因になります。 

傷ついた場合は冷蔵庫に触れず政下の事項を行い、お買い上げの販売店にご連絡ください。 
1 . 窓を開けて室内の換気を十分にする。け契気*を使用しなしで<ださ U ) 

2. 乂気や電気製品の使用を避ける。 


移動-運搬をする I 転居のとをには 


1庫内の食品を取り出す 

9 自動製氷機の水-氷を捨てる 

ム (「自動製氷機を長期間停止させるとさ」 




電源プラグを抜く 


4前面グリルをはずす 


♦ 日日/ 60 Hz 共用です。（周波数の切り替えは不要) 

♦ トラックなど荷台の上に寝かせて運搬しないで 
ください。（圧縮機の故障の原因） 



5 転倒防止べルトを取り付けているときは、 
はずず 

0冷蔵庫を手前に引き出す 



2人上で運搬する 

♦前後の移動は、冷蔵庫を少し後方に傾けて<だ 
さい。 

移動用車輪び付いています。 

♦冷蔵庫を運搬するとさは、通路に保護シートを 
敷いてから行ってください。 

冷蔵庫内部の蒸発皿（外部から見えません）に 
水び残っていると、移動運搬時に水び床面にこ 
ぼれることびあります。 

♦冷蔵庫を運搬するとさは、必ず背面上部の取っ 
手と前面下部の調整脚を持ち、八ンドルや扉を 
持たないでください。 

冷蔵庫び落下したり、破損することびあります。 



扉が開かないよラに、テープで 
しっかり固定してください。 
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仕様/付属品/別売品 



仕様 

お名 



GR - D 38 N 

GR - D 34 N 

全 

定格 

内 

容 

積 

37己し 

340L 


/で 

蔵 


室 

204L 

169L 


野 

粟 


室 

83L 〈己 4L〉 

83L 〈己 4L〉 


m 

凍 


室 

88しく60し〉 

88しく60し〉 

外形 

寸法 

幅 

600 mm 

600 mm 

奥 



行 

684 ( 69己） mm 

684 ( 695 ) mm 

高 



さ 

1734 mm 

1608 mm 

定 

格 

電 


圧 

lOOV 

定 

格 周 


波 

数 

己0/60 Hz 共用 

電動 

機の定格消 

費電 

力 

84/87 W 

81/86 W 

電熱装置の定格消費電力(霜取り時） 

181/181 W 

181/181 W 

消 

費 電 


力 

量 

冷威室扉内側の品質表术フベル 1 し表术してあります。 

製 

品 

質 


量 

73k 呂 

69k 呂 


>定格内容積の < > 内は食品収納スペースの目安です。 

>外形寸法奥行の （) 内は冷蔵室扉八ンドルを含む奥行寸法です。 


>定格内容積は、日本工業規格 (JIS C 9801) に基 
づさ、庫内部品の内、冷やす機能に影響びなく、エ 
具なしにはずせる棚やケースなどをはずした状態で 
算出したものです。この定格内容積には、食品収納 
スペースと;令気循環スペースとを含みます。 

>引さ出し式貯蔵室 （ 野菜室、冷凍室）の場合、定格 
内容積とあわせ食品収納スペースの目安を表示して 
います。 


この冷蔵庫は自動霜取り方式でずので、霜取りの操作は 
不要でず。 

内蔵された冷却器（外部から見えません）に付いた霜は、ヒ 
一夕一やファンの風で自動的に霜取りされます。 

また、霜取りでとけた水は、背面の蒸発皿にたまり、自動的 
に蒸発します。 

JIS (曰本工業規格）では、霜取り時の;令凍負荷温度 
(食品温度）の上昇は日 ° c 政下と規定されています。 


■付属品 


■別売品 お買い上げの販売店でお求めください。(希望小売価格は2日11年2月現在、税込） 


前面グリル， 


転倒防止ベルト 


冷蔵庫用温度計 


ミき水フィルター 


庫内な 


プレート（調整用） 


部品コード 


90007030 


44079002 


4407362己 


44058113 


4409227己 


希望小売価格 


1,470 n 


903円 


3] 己円 


己2己円 


94己円 


この冷蔵庫の冷凍室の性能は 


(フオースター）でず。 


言己 号 

EES 3 フォースター 

冷凍負荷温度（食品温度） 

-1 8°CiU 下 

冷凍食品貯蔵期間の目安 

約3力月 


>冷凍室の性能 

日本工業規格 （ J に C 9607) に定め 
られたち法で試験したとさの冷凍室内 
の冷凍負荷温度（食品温度）によって、 

表 7 J \ しております。 

►冷凍食品の財蔵期間 

冷藻食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上表の期間は一応の目安です。 

► JIS の冷凍能力試験方法は次のとおりです。 

(1) 冷蔵室内温度び、ぴ CIU 下とならない範囲で最も低い温度になるように温度調節位置を調節して試験します。 

(2) 冷蔵庫の据えつけ場所の温度は1日〜30での範囲を基準としています。 

(3) 冷凍室定格内容積1 OOL 当り 4.5 kg の食品を24時間(内に-18む切下に冷凍できる冷凍室をフオースター室としています。 


冷蔵庫の内容積について 


自動霜取りについて 


冷凍室の性能について 


この製品は、曰本国内用に設計されているため海外では使用でさません。また、アフターサービスちでさません。 
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country . 

No servicing is available outside of Japan . 


運搬するとさ 
仕様/付属品/ 


転居のとさは 
\別売品 


































































保証と アフターサービス 

修理-お取り扱い-お手入れについてご不明な点は 
お買い上げの販売店へご相談< ださい。 

販売店にご相談がでさない場合は、下記の窓□へ 


東芝生活家電ご相談センター 

函0120 -1048-76 

受付時間： 36己曰9:00〜20:00 
携帯電話 ’PHS など 022-774-5402 (通話料：有料） 
FAX 022-224-6801 (通信料：有料） 


お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ 
の回答、カタ□グ発送などの情報提側こ利用いたします。 
利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 
社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合びあり 
ます。 


保証書（別添) 


• この東芝;令凍冷蔵庫には、保証書を別途添付しております。 
•保証書は、必ず「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を 
お確かめのうえ、販売店から受け取っていたださ内容をよ 
<お読みの後、大切に保管してください。 

•保証期間はお買い上げの曰か S 1年間です。 

ただし、冷凍サイクル（圧縮機-凝縮器-冷却器)‘冷却器 
用フアン- 冷却器 用フアンモーターについては已 年間です。 

•保証期間中の故障は、保証書の内容に基づさ、無料修理と 
なります。無償商品交換ではありません。 


修理を依頼されるときは 


補修用性能部品の保有期間 

>冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 
9年です。 

け甫修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 
Sz ： な口 PDO こ 9 〇 

部品について 

>修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出びない 
場合は当社で引さ取らせていたださます。 

>修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用す 
ることびあります。 

出張修理 


22〜2己ページに従って調べていたださ、なお異常びあるとさは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご 
連絡ください。修理は専門の技術び必要です。また、 食品の補償など製品修理於外の責はご容赦ください。 


■保証期間中は 

保証書の規定に従って、販売店び修理させていたださます。 

なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。 

■保証期間が過ぎている場含は 

修理すれば使用でさる場合は、ご希望によって有料で修理させて 
いたださます。 

■修理料金の仕組み 


■ご連絡いただきたい内容 


修理料金は技術料-部品代-出張料などで構成されています。 

技術料 

故障した商品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。 


品 名 

東芝冷凍冷蔵庫 

形 名 

冷蔵室扉削の S 顚示ラベルをご覧ください。 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご 住 所 

付近の目印等ち合わせてお知らせ 
<ださい。 

お 名前 


電話番号 


訪問希望曰 


便利メモ 

お買い上げの販売店名を記入されてお<と便利です。 

TEL . 


廃棄時のお願い 


2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様びご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集•運搬料金と再商品化 
等料金 （ IJ サイクル料金）をお支払いいたださ、対象品を販売店や市町村に適正に引さ渡すことび求められています。 


の 

愛情点検 

長年ご使用の冷蔵庫の点検を！ 


♦電源コード、プラグび異常に熱い。 

♦電源コードに深いキズや変形びある。 

このよ5な症は ♦焦げくさいにおいびする。 

ありませんか。 ♦冷蔵庫床面にいつも水びたまっている。 

♦ビ IJ ビ IJ と電気を感じる。 

♦その他の異常や故障びある。 

このような症状のとさは、 

故障や事故防止のため、コ 
史^ ンセントから電源プラグを 

^ 抜いて、必ず販売店に点検- 

修理をご相談ください。 


ま泛ホ-公アプライアンスな巧备せ 


必ずお読みください 


東芝冷凍冷蔵庫取扱説明書 0 R - D 38 N . D 34 N 
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アプライアンス事業部 

干101 -0021 東京都千代田区外神田 2-2- 1曰（東芝昌平坂ビル) 


1 HFX-A 
























